Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, ze dnia 17 października 1978 r., zmarła w Rio de Janeiro 


w wieku 94 lat 


= 


HELENA R Stronskich 


BRZOZOWS 


WDOWA PO $. P. JANIE, PREZYDENCIE M. LWOWA, POŚLE NA SEJM R. P., 
PUŁKOWNIKU WOJSK POLSKICH. 


Nabozensiwo zalobne 


za spokoj Jej duszy 


odbedzie sie 
11 listopada 1978 roku o godzinie 8.30 w kościele św. Anny 


RODZINA. 
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